



I 

■B 
_ 


なんや大きな 
台風が来ょるや 
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今夜 ノ 
あたりから風が 
強よぅなるけど 
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まあ 

八百三十ミリ 
バールやから 
たいした事 
ないと思ぅが 
な…… ‘ 
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ぅちらは 
心配いらんわ 
わしゃ 

そぅ思つてな 
今日の昼 
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1979年6月23日 盛岡市松園二丁目三十六号の八 




